L. s. 125/1892. 


Aleg. 36. 


Sprawozdanie 


komisyi budżetowej o przedłożenie Wydziału krajowego w spra- 
wie pokrycia kosztów budowy nowego kanału dla szpitala 
powszechnego w Tarnowie. 


Wysoki Sejmie! 


W skutek petycyi gminy m. Tarnowa, w której ta gmina upraszała o pokrycie z tarnow- 
skiego funduszu szpitalnego połowy kosztów budowy nowego kanału dla szpitala powszechnego 
tamże w kwocie 2.041 zł. Wysoki Sejm polecił Wydziałowi krajowemu, aby sprawę tę zbadał 
i rezultat badania Sejmowi na następnej sesyi przedłożył. Wywiązując się ztego polecenia, Wy- 
dział krajowy przedłożył sprawozdanie, z którego wynika, że kanał, który się w r. 1890 zawalił, 
był własnością szpitala i utrzymywauy był kosztem li tylko szpitala i że bez tego kanału 
szpital w żaden sposób obyć się nie mógł, przeto gmina uchwaliła wybudować nowy kanał 
kosztem 4.082 zł. i oddać go do użytku szpitalowi pod warunkiem, jeśli tenże przyczyni się do 
budowy połową kosztów, 

Zgodnie z przedłożeniem Wydziału krajowego komisya budżetowa wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


1. Połowa kosztów budowy kanału szpitala w Tarnowie ma być pokrytą z funduszów szpi- 
tala powszechnego w Tarnowie. 

2. W tym celu Sejm upoważnia Wydział krajowy do wstawienia w budżet szpitala pow- 
szechnego w Tarnowie, począwszy od r. 1893, kwoty 510 zł. rocznie aż do zupełnego umorzenia 
kwoty 2.041 zł. 7 cent. 


Lwów dnia 17 września 1892. 


Zast, przewodniczącego : 


Stanistaw Badeni w. r. 


Sprawozdawca ! 


Goldman w. r. 
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